ULftSfeli-lUA! I UN 


INTELLOFAX 2i 


Approved R®R«6fes|*ZEQaKSBH5E GI&0iW82-OO457|aOS0§ WOSSeodTi 

INFORMATION REPORT C d no L 

CONFIDENTIAL „ 


COUNTRY Genaaiy (Russian Zone) DATE DISTR. 

SUBJECT List of Instalments Developed at the Oberspreewsrke NO. OF PAGES 


25X1 

14 SLP 50 


'A 0 


PLACE 

ACQUIRED 

DATE OF 
INFO. 


25X1 A 


NO. OF ENCLS. 

(LISTED BELOW) 


SUPPLEMENT TO 
REPORT NO. 


25X1 A 


THsa sfiocaaim ? cohtains iHPOsLmr n «racnm t»b mtiokai emus* H 

OF TilZ QR<?2S> OTATBS V/1THSCJ THE ! CASING OP f tIH ESMOHACB ACT 30 [Ul 
U-3.C,, 38 AKB 8S,A$ ASJBmSa, IT TJ8AHSMICGI053 OR 7132 BEVEiAYlOti Egl 
OF STS COtiTEftTG I® ANY ?C ( H UKAOTBOEI223 FES50H 13 PSO* 

HISITSO BY U1W. RETPRORUCnOW OF A 13 FCRcd ES PttCNIQITEO,. I#f 


SOURCE 


THIS IS UNEVALUATED INFORMATION 


25X1 A 


25X1 A 


Attaches is a list of instrumen ts which ha ve been or are being developed at 
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.DB0LE 061 


G 23 

Dauerversuchstrockensclrranlc 

5052 

Q '9 

Ani 3 otropenme 3 sar 

5525 

G 33 

Fallgeraet 

5148 

C 14 

Phototubes 

5264 

a :5 

Msastisch fuer kleine Glas-und 
Stahlroehren 

5499 

G 16 

Maastlseh 

2506 

G AO 

Fusstaste 

5302 

r. 42 

S^xlombwlcklmgsvorrichtung 

5610 

i 42 

Pruofsendor fuer LD 11 

6431 

G 48 

Tastsonder fuer AS 1010 

643.3 

G 56 

Klingpruafverstaarker 

5088 

G 58 

Xrapulsirafo 

2814 

a 59 

Impulstrafo 

2834 

G 60 

Impulstrafo 

5141 

G 62 

Konsentrator 

6132 

G 63 

Impulstrafo 

2813 

mT 
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BJaaJSMJku gcmoacXatiiro 

MJXsm 

G 65 

Praef sender fuer LD 9 

6429 

G 66 

Fruef sender fuer ID 70 

64.30 

G 67 

Pruefsonder fuer LD 90 

6430 a 

G 71 

Pruef sender fuer LD 12 

6432 

G 77 

Ka pa a 1 ta e t sine s s fa s sung 

G g/k C g/A f,I0r W 

6672 

G 78 

Kapasi baetsmessfaasung 
c g/k - C g/A ***» U) 7/9 

6673 

G 79 

Kapasitaetsnessfassung fuer LD 7/9 

6674 

G 80 

Kapassitaetsmessfassung fuer LD 11/22 

6675 

C, 81 

Schaltiiseh fuer Doppelpimpgestell 
(Schaltbild) 

6682 

G 82 

Dreipha songl© i chri ehter "Gluelisonder” 

6633 

G 84 

Pruefgeraet fuer Blaus chr if troshre 

6784 

G 89 

W e llenlaengen-Me sse inr ichtung 

5870 

G 95 

Fruafgeraet fuer 5 FP 7 

5820 

G 96 

Fruafgeraet fuer LB 2A 

5820 

G 97 

Pruefgeraet fuer 3 DP 1 

5821 

G 98 

Fruafgeraet fuer FernsQhempfasngen*oehran 

5821 

G 99 

ITellenmesser 5 * * * 20 cm 

6636 

G 106 

Norzoaloszlllograph 

5488 

G 107 

QsziHograhh. m±t Z e 1 ta blenkong fuer 

723 A/B 

5870 

G 124 

Schaltpa.lt 

5818 

G 125 

Scholtpult flier Zeilen-^und 
Bildablenkung 


G 127 

Nachleucht se lten~Mes o gera et 

2840 

g 142 

Ankopplung fuer Mess sender 9 cm 

5430 

G 171 

Mikros kop-A la Iter 

4750 

G 195 

T? Re t{ - Mensgeraet 

6315 

G 199 

Schaltbild 3 cm 

Detelcborjjruef einrichiung 

5790 

G 203 

Metzgeraet fuer 500 Hz-Genorator 

5005 

G 204 

Mehrfachsehalkantrieb 

5964 

G 208 

Anpassungstrafo $ 30 cm 

5015 

G 205 

Bolometer 

5092 

G 209 

Anpa ssunga t raf o 4 «*• 15 ca 

5015 

G 215 
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G 218 

Leistungsmesser 8 30 cm 

5015 
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a 219 

Leistungsmesser 4 15 cm 

5015 


G 221 

letsgeraet flier LD 11 und LD 12-Sender 

5915 


G 222 

Messsender 3 10 cm 

2573 


G 223 

Leistungsmesser mit sellistaendigem 
Brueckembgleich 

5015 


G 226 

Empfaenger mit Fernbedienung 

2574 


G 229 

Thyratron-*PruefgQraet 

5031 


G 230 

H ohlrohr-Mo s n le itimg 8 12 cm 

5037 


G 233 

Pruef goraet fixer 5 n Frojekfcionsroehr© 

2566 

20 July 1949 

G 234 

50,000 Im^szillograph 

2399 

7 January 1949 

G 235 

Impulsgeber sum Pruefgeraet 
von Ossillogr. 

2401 

21 December 1946 

G 236 

Leistungsnessor 

4033 

26 April 1948 

G 237 

Spektralamlyaator 6 oe 12 cm 

2046 a 

31 December 1946 

G 236 

Verluetfaktormesagcraet 3 cm 

2557 

7 January 1949 

G 239 

Formierrahmen 

5125 

2 August 1949 

G 240 

Betriebsgeraet fuer Impalslampe XYE 19 

2564 

20 July 1949 

G 241 

Kosaleitung 1*5 *** 3 cm 

2571 

7 January 1949 

G 242 

Verluatfaktomesaer (3x 1 - 0042} 

2063 

26 January 1949 

G 243 

Roehrenvoltmeter (Telefunkon) 

— 


G 244 

Lobensdauerpruofgoraet 

5128 

15 March 1949 

G 245 

Pruefeinrichtung fuer 
Kathodenatrahlroehren 

2380 

2391 


a 246 

H ohlrohrans cbluss wideirstand 1*5 • 2*5 

era 

2571 

7 January 1949 

G 247 

Scheintd-derstandamesageraet 

2560 


G 246 

Leistungsneaser 1,5 2*5 cm 

2572 

7 January 1949 

a 249 

Fraefsender mit Netzgeraet fuer T S 41 

5180 

31 December 1948 

G 250 

niederspanmmgs-IadeglQichrichter 

3044 

eingestellt 

G 251 

Forraierrabmen fuer M-Roehren 

5057 

©ingestellt 

G 252 

Fermbstimmbares Variometer mit 
Ferritkem 

2574 

16 April 1946 

G 253 

Anlage sum Pmefen des Thyratrona 

2543 


G 254 

Roehrenvoltmeter 

2407 A 


G 255 

Uochfrequensteil fuer leiatungsmesser 

1 < .5 # * « 2 ( S cm 

2572 

7 January 1949 
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ffiuejglstJa 

a ISSBSAclatujcg 

ssL&se 

1 Bate of OoTrmletion 

G 256 

Loetkolboa 

5488 


G 2 57 

Hochfrequensteil fuer Leistungsmesaer 
L5 2*6 ® 

2572 

7 January 1949 

G 258 

SO K7 Impuls s po.ii mmgsvG v 3 taorker 

2615 


G 259 

Pruefgeraet fuer Impulsverstaerker 

2026 


G 260 

Pruefaterichtung dar BUdroehren 2205, 

,2541/2569 


G 261 

Quetofaktormessor 

2424 a 

31 December 1948 

G 262 

Stichleitung 

2479 a 

31 December 1948 

0 263 

Netsgeraet 450 V 300 mA 

5880 

12 January 1949 

G 264 

Messleitung 1,7 3„1 cm 

Oder 

2531 

2571 

7 January 1949 

G 265 

Sehaltpult fuer Punpautoiaaten 

5198 

20 July 1949 

G 266 

Nledersparmungstrafo fuer Loetkolben 

— 

12 January 1949 

G 267 

Er^pflndlichkeitameasaeuder 8 ,»o 0 15 cm 

2488 a 


G 268 

Eiipf indlichkoltsnsssaender 15 . . . 30 ora 2489 a 


G 269 

Empfindlichkeitsmeaasender 30 VA «100 cm 2490 a 


G 270 

Geraet sum Mesoen von Verlusten bol 
Detekfcoren in Misehsehaltung (10 cm) 

2624 


0 271 

Messgeraot fuer statische Emission mch 
der Impulsmothode — 


G 272 

Isola t ionspnief ge raet. 


eingestollt 

G 273 

Kxuchpraef geraet 

5129 

eingeatellt 

G 274 

Ueborlagerungswellennescer 3 «*- 10 cm 

2576 


G 275 

Messgeraet fuer HF-*Rauschspannung von 

S lekfcr ononr oehr on 

2654 


G 276 

Messgeraot fuer ICF-Rauschapannung von 

E lelrtr onenroehren 

2655 


G 277 

Messgeraot fuer IQlngspanntmg 

2653 


G 278 

Spannungstoilor 6 « e . 10 cm 

2649 


G 279 

Spannungatoiler 3 <, e» 6 cm 

2646 


G 280 

Forrograph 

2656 


G 281 

H chlraumwellenmo a ser 3 * * • 3 , 4 cm 


2 August 1949 

G 282 

Mesatisch fuer statische Massungen mch 
der Impulse-Cathode 



G 283 

Geraeus chmess sender 10 cm 

2648 


G 284 

Schaltbild fuer 4$~teiligen 
Pampautomaton AEG 

s 198 


G 285 

Guetefaktomesser 10 cm 

2647 


G 286 

Fernsehempfaonger 12” Rildroehre 

2685 
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25X1 A 

Blnenrlnt IJoo 

Nomenclature 

flSOXES 

a 28? 

Projekrfcionsfornaehei'npfaenger 

2684 

a 2 m 

ft eberhlendgeraet 

2203 b-2 ersetzt durch 

G 293 

G 289 

10 M Ms Oscillograph 


G 290 

Kathodenstrahl-Osaillograj^i 

2396 Spsz, eingestellt 

S 291 

(kietofalcfconaessar 3 cm 

2644 

G 292 

Aufhau-GchlTisspruefgeraet 


a 293 

U eherblendungsgeraet 

2203 b-2 

G 294 

100,0(20 te-Osslllograph 

2619 

G 295 

Klirrf akt orrae ssar 

2650 

G 296 

Ge raeus clime s s sender 3 cm 

2645 

G 29? 

Peilrahmen (Feldsteerkemessgeraet ) 

2681 

a 298 

Peilrahmen (Feldstaerkenos s geraet ) 

2681 

G 299 

Peilrahmen (Faldstaerkemesegeraei ) 

2681 

G 300 

Peilrahmen (Feldstaerkeraessgoraet ) 

2681 

G 301 

Felds t a erkemo ss gera e t 0-w. * « » 3 Mils 

2681 

G 302 

Feld sta erkeme s sgoraet 3 0 • . 20 M Hz 

2682 

G 303 

Feldsiaerkeme ssgoraet 20 0 * 0 100 U Hs 

2683 

G 307 

Pruefgax-aet fuer Detektor in 



Ml s ch s eha Itung 3*2 cm 

2623 

G 309 

Rue cksuendungsanae iger 


G 310 

Eoehrenpruef geraet 
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